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CHEMICAL ENGINEERING 30-iN. PRESS
	Filtering	Volumetric capacity, cubic feet					
Number	area,	Thickness of frames, inches					
of plates	square						
	feet	IK or recessed	1H	IK	2	2M	3
15	168.1	8.76	10.5	12.25	14.0	17.55	21.06
20	221.0	11.52	13.8	16.10	18.4	23.00	27.63
25	273.0	14.25	17.1	19.95	22.8	28.50	34.20
30	326.0	17.00	20.4	23.80	27.2	34.00	40.80
35	379.0	19.75	23.6	27.60	31.6	39.50	47.40
40	431.0	22.42	26.9	31.40	36.0	45.00	53.85
45	484.0	25.20	30.2	35.20	40.5	50.50	60.40
50	536.0	27.90	33.4	39.00	44.8	56.00	67.00
36-iN. PRESS
	Filtering	Volumetric capacity, cubic feet					
							
Number	area,	Thickness of frames, inches					
of plates	square						
	feet	IK or recessed	IK	IK	2	2K	3
15	251	13.1	15.7	18.3	20.9	26.2	31.40
20	330	17.2	20.6	24.0	27.5	34.4	41.25
25	408	21.2	25.5	29.8	34.0	42.5	51.00
30	486	25.3	30.4	35.4	40.5	50.6	60.70
35	565	29.4	35.3	41.2	47.1	59.0	70.60
40	643	33.5	40.2	46.9	53.6	67.0	80.40
45	721	37.6	45.1	52.1	60.1	75.1	90.10
50	800	41.6	50.0	58.0	66.6	83.4	100.00
				|			
42-iN. PRESS
	Filtering	Volumetric capacity, cubic feet					
Number	area,	Thickness of frames, inches					
of plates	square						
	feet	IK or recessed	IK	IK	2	2K	3
							
15	347	18.05	21.7	25.3	28.9	36.1	43.3
20	456	23.70	28.5	33.3	38.0	47.5	57.0
25	564	29.40	35.2	41.1	47.0	58.7	70.5
30	682	35.50	42.6	49.7	56.8	71.0	85.2
35	781	40.70	48.8	57.0	65.1	81.5	98.0
40	890	46.40	55.6	65.0	74.2	92.7	111.0
45	1,000	52.10	62.5	73.0	83.4	104.0	125.0
50	1,107	57.60	69.2	80.7	92.2	115.0	138.2
